


الصف الفاني النان وي : مراجعة الموائع الساكنة و رة - 
لاحت 


لفيزياء 
السف الثالي الثاني 





#إعدان الأستاذ ل 


امحث دائا في أعواىء أعواوء قلبك عا تحب .. م ادكه يلك 





قوائير الفصزى الثولج (الوائع الساكلنت) 
)١(‏ اللئائت 
+ القانون المستخدم 7 - م حيث أن (0:) هي الكتلة و(1/01) هي الحجم 
+ وحدة القياس هي *0/و>ا ويمكن قياسها بوحدة 007 /و أو 116/و 


+ في حالة خلط أو مزج مادتين مختلفين ولم يحدث تفاعل أو تداخل بين جزيئات المادتين فإن : 
حجم المادة الثانية ولا+ حجم المادة الاولي وغ > حد :. ا 


حجم المادة الثانية 2أ/أل* حجم المادة الاولي 11 - جم المخلدد آلا 


لو العطيائب انتج برددات اللثافت والمجم استخرم قانورن الكتزى ولو العطياتج بردرات الأثافت واللتات 


استخرم قانورزج الحجم 
لا ملك 11 1 1 1 1 
0 م م - لام 
وم رم م ال لسك 
كثافة المادة فى درجة حرارة معينة 

ج الكثافة الس 2222272-55 رط 


كثافة الماءفى نفس درجة حرارة 01 


كتلة حجم معين من المادة في درجة حرارة معينة 1 





حجم كتلة معينة من الماء # يدا 170 
1 حجم نفس الكتلة من المادة 17011 


(؟) الأنبوبت زائج الشعبعيرت 
د 1م +واأوم + يمايم - يالرم 
51 2م 








:50050000 ل وح 





























سرس س5 و 5 
(؟) الضءط 
و 
1 لسن 7 250 20 
1 04 ؤ ش ش 0 
مجابسيم 68و20 حاط د 3 رز 2 حطيىم 
منالعلاقة 0-١‏ هنالعلاقة 0 
40م 700 
8 1 3 4 -- 
ا ' 
+ لحساب أكبر ضغط لمتوازي مستطيلات يوضح على الوجه الذي له أقل مساحة ‏ “/ دم 
1 3 أقل مساحة 
+ لحساب أقل ضغط لمتوازي مستطيلات يوضح على الوجه الذي له أكبر مساحة “ا ام 
1 5 أكبر مساحة 
+ ضى إطار السيارة يكون ضغط الهواء المحبوس بداخل الإطار © أكبرمن ضغط الهواء خارج الإطار,5 ويكون 
عدم د مل 
0 .. 8#طكم _ " 
+ ضغط السائل 6 على اللوح يتعين من العلاقة: 0-7 1-2 
7 ح- م 


+ وبما أن السطح الخالص للسائل يتعرض للضغط الجوي ,8 يكون الضغط الكلي ( المطلق ) 


7 + 22 ع م 
+ لحساب فرق الضغط بين نقطتين فإننا نحسب ضغط السائل الموجود بين النقطتين من العلاقة 
7 ح- طم 


+ في الغواصة يكون ضغط الهواء المحبوس داخل الغواصة د أقل من الضغط خارج الاطار 6 و يكون 
7 ده ط-زومجمط دم 
- 12.4 د ]1 


0 52075770 وح 








الصف القاني الثان وي : مراجعة الموائع السأكنة 11 
7-------052ؤ]ذ 
(2) البرومت الرا بقوى والانومتر 
+وهرانج قيامن الضغفط المويحت : 


1.013:10* باسكال ( ادءىد) وهو يعادل وحدة “م/ا١ ... الضغط الجوي المعتا دح (م/م) ادعددط‎ )١( 

(؟) جو( «6د) ... الضغط الجوي المعتادت 5د1 

(؟) بار( عدط) ... الضغط الجوي المعتادت:دط 1.013 

(4) سم.زتبق ( و11 «») ... الضغط الجوي المعتا دح وإ ١ه‏ 76 

(0) ملليمتر.زتبق ( و1 ««) ... الضغط الجوي المعتادت و!] :5 760 

000001 00000 المقدار المطلوب تحويله * الضغط الجوى بالوحدة المطلوية أ 
الضغط الجوى بالوحدة المحول منها 


+« تعيبرى تفاع مبلى أو مبئئى : 

ا#أريم ع (جذ! - ئل)وبرم 
حيث : 1[ هو ارتفاع عمود الزكبق عند قاعدة الجبل 
2 هو ارتفاع عمود الزتبق عند أعلي الجبل 


| الضغط بالوحدة المطلوية - 





و ووارتقا لديل 
الهواء, فإذا كانت ا 
أفقية رأسية وفوتها لأعلي رأسية وفوهتها لأسفل 
٠ 0‏ 
1 ظ ْ٠‏ هواء محبوس 
|0 هلإ | 
١‏ ا ا ط 
هوا محبوس | هواء محبوس 00 
0 + 
ا “فإن | 
1 (ْ 
2 د 2] ا طذ+ مهعم أ ذ- طعم 


1111م 960 شهههشظ2«21 لصح 














الصف القاني الاأنوي : مراجعة الموائ الساكنة 


فى نفس مستوى سحطح السائل | | أعلى من سطح السائل فى أدني من سطح السائل فى 
فى الفرع المتصل بالمستودع . الفرع المتصل بالمستودع الفرع المتصل بالمستودع 


دى الدظلدة 


43 
2د[ طعم- ع على 


+ مص ب ص 5- 22ح 
1 535 


5 3 


ود كاذ 


وبي 1ت 
(12[ مى) ط+ د عم 11 سم) ط-د طق 


تدل الإشارة السالبة على أن قيمة 
ضغط الغاز أقل من قيمة الضغط الجوى 








تت ل ل : وري 


6 حي 4 
)6( قاعرجت بامثالى واللبسرى المبرروك 
+ يمكن تعيين الفائدة الألية من خلال القانون الأى (سواء المكبس ض الحالة الأفقية أو غير الأفقية ) : 
4 31 1 1 4 
وا وين 02 حي ججح يبنل 
4 ويمكن استخدام هذا القانون عندما يكون المكبس ف الحالة الأفقية فقط : 
1 


ا 


حيث أن : 

مساحة مقطع المكبس الكبير, 2 مساحة مقطع المكبس الصغير 

]1 نصف قطر مقطع المكبس الكبير ,1 نصف قطر مقطع المكبس الصغير 

(1 قطر مقطع المكبس الكبير ,1] قطر مقطع المكبس الصغير 

1 الإزاحة التي يقطعها المكبس الصغير , 72 الإزاحة التى يقطعها المكبس الكبير 
1 /ا سرعة المكبس الصغير , 72 سرعة المكبس الكبير 


4 يمكن تعيين كفاءة المكبس الهيدروليكى من خلال العلاقة : 


الشغل الناتج عند المكبس الكبير _ 
الشغل المبذول على المكبس الصغير " 


© كل من القوتين المؤثرتين علي المكبسين تقدر بالنيوتن وكل منها - الكتلة > عجلة الجاذبية الارضية 
و > 70 ح ر 8 » )ا( ع م[ 








الكفاءة 5-0 


4 لتعيين الضغط على أحد المكبسين : 









1217570 





1111م 








الصف القاني الاأننوي : مراجعة الموائ الساكنة 





() تصاعا 3000 (ب) لسع 1500 
© لسع 1350 2) تصاع! 1200 
الشكل المقابل يوضح أسطوانتين مصمتتين من معدنين هج 0-2 
خئلة مختلقين لهما نفس الكتلة, فتكون | 3 لنسبة بين كثافة مادتى 1 
م 
الأسطوانتين 05 هى 2ك ا 
5 55 
0 (© 2 2( )010 
4 1 
زج () ع 


م 525 لحا 





و 
الصف الفاني النان وي : مراجعة الموائع السأكدة وريه 
7 اله 









الجدول القائل روهسم كثافة عقن اموا اللختلفة عند 


الواحد منها أقل حجم ؟ وماذا ؟ 


كثافتها 
المادة 3 
(“مر/عء1) 


ا 0ك 









ا ا ا 1111 
لوال للا ااا 00 


ل 000 


إناءان له + 8 يحتويان على كميتين مختلفتية من تقس السائل: فإذا كان ارتقاع السائل فى الإناء ل هو 5 
وارتفاع السائل فى الإناء 8 ه12 3 فبفرض ثبوت درجة الحرارة تكون نسبة كثافة السائل فى الإناء 8 
إلى كثافة السائل فى الإناء 13 (شم) هى 55 
0 
© 2 





سرس |« 
الصف الفاني النان وي : مراجعة الموائع السأكنة نوين 
ميج - 





متوازى مستطيلات من الألومنيوم كتلته 168 1.08 وطوله 6172 8 وعرضه <تك 5 وكثافة مادته “مزه/ع 2.7, 


وضعت خمس كرات مصمتة متماثلة من الحديد كتلة كل منها 8 100 فى مخبار مدرج يحتوى على 


ثصه 86.4 من الماءء فإن مستوى الماء فى المخبار يرتفع ليصل إلى 55058 
(علمًا بأن : “طت/ع؟1 7800 > بىي,8) 

() تصته 22.3 (ب) تمه 64.1 

2 “ص 150.5 © تس 186.4 


مكمب هن الحديد ظول شلعة جنات 12 وكطتة 18 7: فاذا علمت أن كثاقة الحديد كدعا 7500 
فهل هذا المكعب مصمت أم يحتوى على فراغات ؟ 


لمرل مار وما لاا ااا لاا ااا الالالال الالالال 


ل 2 





«| سرس‎ ١ 
الصف القفافي اللان وي : مراجعة الموائع السأكنة سين‎ 
هه‎ 





إذا خلط حجمين متساويين من سائلين لا يتفاعلان كثافتهما |0 » و0 يتكون خليط حجمه يساوى مجموع 


حوص اللننائلن قبل القلك فان عكافة الخليظ قساوصض ا 
م + ,م 
اد © (رم + ,م 2 
ومرم و00 2 
وم + رم وم + ,م 


أراد عمر أن يقدر كتلة قطعة مصمتة من الحديد فقام بالخطوات 
الموضحة بالشكل المقابل, فإذا علمت أن كثافة الحديد صته/ع 7.87 
ايفسني كظلة قطعة المدين. 


00000و 0 





ا 0 


0000 وول 


11110و 


لللوعااوعو ع ا ا ا اا ال م ا االللللياالللل اا الل ا االلا اللا ااا ااا ااا 





1 لوصح 








سا ا رن ا 


الشكل البيانى المقايل يوضح العلاقة بين 
كتلة مجموعة من الأجسام مصنوعة من 
مادة معينة وحجم كل منها عند © 0, 
سكعنا بالحدول التالن:الذئ موقن عناقة 


بعض المواد عند 00 ؛ تكون مادة هذه 
)1/103 





الأجسام فى ع 


(1) الحديد 





(ب) الألومنيوم 
23 التسانن الكثافة | 7900 | 2700 | 8900 | 19300 
(تساعءا 


(د) الذهب 


8 40 خارج الكاس: فإن الكثافة النسبية لمادة الجسم تساوى 5 


10.5 9.375 © 8.82 ©( 7.925 0 


--- لححصح- 





سس 2 

: : 7 3 سين 
ا ا رن ا ونه - 

٠: 7س‎ 





شخص لديه مكعب مصمت من الذهب وأراد التأكد من أن المكعب من الذهب الخالص فقام بقياس طول ضلع 
المكعمب فوجده 012 2 وعين كتلته فوجدها 8 144؛: فإذا علمت أن كثافة الذهب الخالص لسع 3,؛ فهل 
المكعب من الذهب الخالص أم لا ؟ مع التفسير. 


معل ماوع ما اااي ليلل الالالال الي يالل اللا ااال 


مكعب مصمت من الحديد طول ضلعه 12© 10 وكتلته ع1 12 ومتوازى مستطيلات مصمت من الذهب أبعاده 


م 20 , 2ه 10 , <تاه 5 وكتلته 128 19.3: فإن النسبة بين كثافة الحديد وكثافة الذهب زعم هى 
لالم 


0221111100 


الشكل البيانى الذى يمثل العلاقة بين حجم عدة مكعبات مصنوعة من النحاس )١'.(‏ وكثافة النحاس (0) عند 


درجة حرارة معينة هو 9آآ2230 


م م0 م م0 
0 5 © © 


1 وجح 





0-0 
وو سِسَعَ 
| لصف كا التاأنوي : مراجعة المواد 0 كنة ريهة مه 
7 «# سس سشل[تى» 





إناء فارغ وجاف كتلته 8 19 ملئْ بسائل كثاقته النسبية 0.81 فأصبحت كتلة الإناء والسائل معًا 8 40: فإذا 
ملئ هذا الإناء بالماء تصبح كتلة الإناء والماء معًا تقريبًا .............. 0 (علمًا بأن : كثافة الماء - صرم/ع 1) 


يقف رجل بقدميه على الأرضء فأى من الأنشطة التالية تتسبب فى زيادة ضغط الرجل الذى يؤثر به على 
الأرهن؟ 

() عندما ينحنى الرجل ببطء 

(ب) عندما يستلقى الرجل أفقيًا على الأرض 

(ج) عندما يرفع الرجل كلتا ذراعيه ببطء 

(د) عندما يقف الرجل بقدم واحدة على الأرض 





م هحجححوصمح 





ا سرصم |<2 
سم ا ل و ل معيرن 





الشكل المقابل يوضح أوانى مستطرقة قاعدتها فى 
مستوى أفقى واحدء فإذا صب بها ماء تدريجيًا 
يكون عمق الماء عند النقاط ى , 8 ؛ © فى حالة 
الاتزان كالتالى 0آظ 

(6 مط<وط<ديط 

© مط وط يط 





كان ضغط الماء المؤثر عند النقطة ب هو2 فإن 3 1 
الارتفاع من قاعدة الإناء الذى عنده يكون ضغط | 





ماء مالح ماء عذب 


0ه )8 
© © 6ه 


ل ججح 





ذ سم 2« 
الصف الفاني القانوي : مراجعة الموائع السأكدة هين 
السائلين على قاعدة الخزان. (علمًا بأن : 52/م 9.8 - ع , ناوعا 1000 ح رم ؛ ثصاع! 13600 د ييرم) 


لولعم لام ااا اااي واااو و وا و ا ا ا اه وه و و ره ممممويه 


ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


يقف طفل على جليد مرتديًا زوجًًا من الزلاجات مساحة تلامس كل منها مع الجليد 217 0.2, فإذا كانت 


كتلة الطفل والزلاجات معًا 18 60 فيكون الضغط الذى تؤثر به زلاجات الطفل على الجليد يساوى د 
(علمًا بأن : *5/م 10 - ع) 

() تمل 150 (ب) 11/2 300 

(©) “م1 1500 () مس1 3000 


واحدء فأى منها يسبب وزنه أكبر ضغط على المستوى الأفقى ؟ (علمًا بأن : ,م > رم) 








1م.: وحوح 





سم ا رن ا 
من الزيت تعلو طبقة من الماء. فإن الشكل البيانى 
الذى يمثل العلاقة بين الضغط الكلى (2) والعمق (1) 





هبت عاصفة فى مكان ما وتسببت فى انخفاض الضغط الجوى بنسبة 1546 خارج منزل : 

91 620 احسب محصلة القوى المؤثرة على الباب الخارجى للمنزل إذا كان ارتفاعه 12© 195 وعرضه‎ )١( 
)5, - 1.013 (علمًا بأن : 21/532 107 »ا‎ 

(9) حدد فى أى اتجاه تؤثر القوة المحصلة (لداخل المنزل أم لخارجه)؛ مع التغسير. 


لو ل 0 


لال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لاا 0 





عم « 
الصف القاني الثأزنوي : مراجعة الموائع السأكنة سين 





كا ل سه 

8 104 < 2, فإن ارتفاع الجبل يساوى تقريبًا 335" 
(علمًا بأن : متوسط كثافة الهواء - 18/507 1.29 ؛ عجلة الجاذبية الأرضية - 1/52 9.8) 
() مد 1491 (©) مد 1510 
© م 1582 () 1641 
من الشكل المقابل يكون الضغط الكلى 

ده 10 سائل لإ 
الؤثر على قاضدة الإثاء وساوى ب 

تس 30 سائل 7 


(علمًا بأن : “مت/عء! 0 - ,رم 

تساعا 900 - ,م ؛ مس/1ة 105 » 1.013 - 5 , ولس 10 -ع) 
0 مدن[ 10 » 4.123 (ب) مدمآة 104 > 1.77 
© 2م21 ”10 »ا 1.048 () 2م/1ة ”10 » 1.4 


1م: 525 جح 





ست |« 

كد 
كك كدر رسك نْسَهَين 
7 شتفت 





أثناء تشييد المبانى يقوم المهندسون بوضع المعدات والآلات الثقيلة على ألواح فولاذية عريضة لتتحمل الضغط 
الهائل الناتج عن أوزان تلك المعدات والآلات؛ لذا فإن مساحة سطح لوح فولاذى ينقل للأرض ضغط إضافى 


مقداره 21/2 104 ا 5 عند وضع آلة كتلتها 18 454 تساوى «............. 0 (علمًا بأن : 0/52 9.8 -ع) 
0) ص 102 »ا 5.9 (ب) ممص 102 » 6.4 
© خم 102 » 7.2 مم 10 » و8 


فتاة تزن 11 600 تقف على سطح الأرض فإذا كانت المساحة الكلية لتلامس قدمى الفتاة مع الأرض هى 702 0.025, 


فإن الضغط الذى تؤثر به الفتاة على سطح الأرض يساوى 006 
(0) مدآ 103 » 1.2 (ب) 2م31 103 » 2.4 
2 2/< 104 » 1.2 #م1ة 104 »> 2.4 





ل طنج 





0 ل ل كر ويه - 





الشكل المقابل يوضح كرسى له أربعة أرجلء تدعى شركة 
مصنعة للأكواب البلاستيكية أن وضع كوب من البلاستيك أسفل 
قدم الكرسى كما هو موضح سوف يقلل من خطر تلف الأرضية, 
فما تقييمك لهذا الادعاء ؟ 





ووو اا 0000 


الشكل المقابل يوضح سد طوله 112 500 ويبلغ عمق مياهه 111 280 
(علمًا بأن : “تع 103 - )8 52/ 9.8 - ع) 


ووو و ل 0ك 





ا ا ا ا ا ا ا ا اي 


ملعم م ووو وا واوا اا ااا 


الشلكل المقابل يوضح أوانى مستطرقة قاعدتها فى مستوى أفقى 
واحد؛ وضع بها كمية من سائل متجانس فعند الاتزان تكون النقاط 
التى لها نقس الضشغط هى 55 

5 4 ©( 22:1 
3:5 0©( 6:29 


1م : لجح 





سي 0 ,2< 
0 . . 2 00 
لمم ا كل وب 





جسم صلب موضوع على سطح أفقى كما 
فى الشكل (1) فإذا قلب الجسم ليصبح كما 
فى الشكل (2), فإن القوة والضغط اللذين 
يؤثر بهما الجسم على الأرن 090 







الشكل المقابل يوضح خزان مغلق يحتوى على سائل كثافته 





تصاعا 900 تعلوه كمية من غان ضغطها عةط 2: فيكون 
الضغط الكلى المؤثر على قاعدة الخزان هو ا 

(علمًا بان : “ةلت 10 -ع) 

() هط 0.12 

(ب) نتهط 1.15 

(9©) نته6 2.18 

(د) ك0 2.51 


1111م لجح 





سا ا رن ا ويه - 





مستعيئًا بالشكل المقابلء أى مما يأتى يتسبب فى زيادة ضغط 
السائل المؤثر على السطح العلوى للحجر ؟ 

() تقليل مساحة سطح الحجر 

(ب) زيادة كتلة الحجر 

(ج) زيادة عمق الحجر داخل السائل 

(د) استخدام سائل آخر أقل كثافة 





قام طالب بملء إنائين متماظين ( ؛ ©) بحجمين متساويين من الماء والزيت شم قام بملء أنبوبتين متماثئتين 
(8؛ 2) بحجمين متماثلين من الماء والزيت كما بالأشكال التالية فإذا علمت أن الكثافة النسبية للزيت هى 0.8, 


رتب تنازليًا الأوانى الأربعة من حيث الضغط المؤثر على قاعدة الإناء. 








ل وجح 





الصف القاني اللاأنوي : مراجعة الموائ الساكنة 1 - 





الشكل المقايل يوضح ثلاثة أوانى مختلفة 





الارتفاع: فيكون الضغط عند وومفم مه و فقو فق 


(1) النقطة 8 أكبر من الضغط عند كل من النقطتين © ؛ 12 
(ج) النقطة © أكبر من الضغط عند كل من النقطتين 2 ؛ 12 
(©) النقطة *1 أكير من الضغط عند كل من النقطتين 2 , © 
() النقاط 2 ؛ © » 16 متساي 


صندوقان مفتوحان متجاوران الأول مكعب الشكل طول ضلعه 617 20 والثانى على شكل متوازى 
مستطيلات يُعدى قاعدته 6523 20 : 6121 40 وارتفاعه 63 30, فإن النسبة بين قوة ضغط الهواء على قاعدتى 
1 
ف 4 . 1١‏ /رتَ 
الصندوقين (ل) تساوى 000 


+ 0 





سس |« 
«فسِيع رم 

م ل ل كر ويه 
الي الك 


من الشكلين المقابلين» إذا علمت أن كثافة السائل ل ضعف سائل ‏ سائل ع 
كقافة السائل الذى كفده مرشان القرق بن الشننط 


01 
عند النقطة 8 والضغط عند النقطة 4 يساوى دوي 5 
8 
© نوم هد اللخ || + 


سائل كثافته م» فإذا كان ضغط السائل عند النقطة لإ 
فى 7 إن شبفط الساكل عن [لقطة :« يمناوي 2005 
220 زج م 
5 





يتمكن من عبور البحيرة. 


ل ا ااال 0ك 
00000000 الوا ا 0ك 


ااا 0ك 


---- وححصحجح 








هسم و 
تت ل 1ل الساكنة سين 


مه 

إناء يحتوى على سائل كثافته ,م وضغطه عند قاعدة الإناء ,2 وعند استبدال السائل بسائل آخر كثافته و0 

2 1 ٠. - . ٠. 2 ٠ ٠. 0 ٠ 
11 له نفس الحجم اصبح ضغط السائل عند قاعدة الإناء و8 فتكون النسية - هى‎ 

1 وم + رم 
0 © 7 

م وم 

0 ّم 


الشكل المقابل يوضح أربع غواصات متماثلة 7 , © : 1 , 5 
تغوص على أعماق مختلفة تحث سطح ماء ثابت الكثافة فإذا 
تحركت القواضنات من العمق الابتدائى حتى العمق الثهائى 
الموضع بالشكل»:قأى متها يتعرشن ل 18 






11م ججح 





سرس |« 
:0 ا 
سس سين 


7 «#سسسك[كى» 





عند الازتقاع ببارومتر زتيقى 10733 من سطح البح فإن مستوى ممطح الزئبق فى الأنبوبة البارومترية 


(1) تصمم 10 (ب) تحط 20 
(ج) 1013 25 (0) تت 50 


مبنى ارتفاعه 272112 فإذا كانت قراءة بارومتر عند الطابق الأرضى وعند الطابق العلوى للمبنى هى 
5 تنه 76,: 118 هلاه 73.5 على الترتيب» فإن متوسط كثافة الهواء يساوى ............. 
(علمًا بأن : لصم/عء1 0 ح- وررم) 


لاوا 1.20 
(ب) “موا 1.23 
© تصساع! 1.25 
(0) تساع! 1.29 


بارومتران زئبقيان متجاوران مساحة مقطع أنبوية الأول ضعف مساحة مقطع أنبوبة الثانى: فإن النسبة 
بين ارتفاعى عمودى الزئبق فى الأنبويتين البارومتريتين فوق مستوى سطع الزئبق فى الحوضين على 


20 4 © د 80 


5 72272 





هسم و 
الصف القاني اللاأنوي : مراجعة الموائ الساكنة سين 





الشكل المقابل يوضح بارومتر زئبقى استخدم لتعيين الضغط الجوى 
فكان 218 12© 75 ؛ فإن الضغط عند النقطة 2< يساوى 008ظ2ظ 
(علمًا بأن : ©5/ 9.8 - ع , تساع! 0 حت و0 
50 103 »* 66.64 

66.64 «» 10” 59 ©2( 

33.32 <» 103 55 © 

33.32» 10” 280 





إذا تساوى ضغط عمود من الماء مع ضغط عمود من الزئيق» فما النسية بين طول عمود الماء وطول عمود الزئيق ؟ 
(علمًا بأن : الكثافة النسبية للزئبق - 13.6) 


الل ااا ا ا ا وو 


ل ججح 





سس |2 
«فسيع رم 

سم را ل كر ويهة- 
ش 7ك 


طائرة على ارتقاع 53 2700 هن سطع الأرض الشقط داخلها يعادل الضغط الجوئ عند سطح الأرض وقيمته 
8[ تت 76 ومتوسط كثافة الهواء 07تا/عء! 1.1 وكثافة الزئبق تم/ع! 13600 فإن الفرق بين ضغط الهواء 





داخل وخارج الطائرة يساوى سس 202020202000007 (علهّا بان : 0/52 9.8 -ع) 
(1) 2610 

(ب) 118 ده 21.8 

(©) 118 مه 2.5 

(0) 118 مه 73.4 


الشكل المقابل يوضح بارومتر زتبقىء عند زيادة 
الضغط الجوى فإن المساقة التى تزداد: هئ انج 
0 77377 

54 

© 

82 





إذا كانت قيمة الضغط الجوى عند قاعدة جبل 118 617 76 وقيمته عند قمة الجبل 118 6012 60.8: فإن فرق 
الخقط متخ قاعيتة وقمقة يسناو ...00 (علمًا بئن : 2/52 9.8 دع , لصرعءا 5 - يبرم) 
104580 < 1.92 
(ب) و2 104 ا 1.98 
© 5م 104 »ا 2.03 


© وم 104 << 2.2 


ل هححوصح 





